
lußtDedifeln öet filocfdieiben 




Dm-Tcagtafriie 



Pfleoe und BefifinOtuiit* DieDoIhsgasmasNe ooiüec- 
leliungen (5.B.öutctifpitiefmgetnögel) fdiünen. ßleine 
Codier ober Hiffe im Halimenteil roie Codier im f afir- 
cabfdilQudi hieben. "Reidilidi große 6ummifli*en außen 
befonöers forgfältig aufhleben(Hänöer feft anbrüten!). 
TTlashen, bie nidit felbft gehlebt loerben honnen ober 
bie anbere Befdiäbigungen 3eigen, ber 3uftönbigen 
Bienftftelle bes Heidislufffdiufibunbes oorlegen. 
gltttelnfotie oot foU, Stoß, Sd^Iag, feuditigtirlt obes 
nJafrerelniDithung fotgfoltlg bcroafitcn. Derbeulte 
5Qugc.ng fütereinfötje burdi neue erleben. 

£ üennipiatfctien tö0ttuii0. TRashe im ÜTTl-ßarton lagern. Tlurben mit- 
gelieferten fiarton benutzen. Bin roölirenb ber Cagerung 
Dor feuditigheit, DJaffer (3. B. in fiellern), froft unb 
flitie (3.B. Ofennähe ober Sonnenbeftrahlung) friiütien. 
GfinfUgfieCogecoeclialtniffe im allgemeinen inlDolin- 
cfiumen. DTTl nidit ber Cincoirhung oon TTlottenfdiut^- 
mitteln ausfeilen. 

Iltt0io^direln der ftlorrdieiben* Unbraudibar geroor- 
bene ßlarfdieiben austoedifeln. Da3U Sprengring ent- 
fernen unb Derbraudite ßlorfdieibe hecQUBnehmen. 
pugenfdieibe fäubern. Tleue filarfdieibe ampußenranb 
foffen unb fo auf bie pugenfdieibe legen, baß ber puf- 
bru* „Jnnenfeite" 3U lefen ift. Dann Sprengring bis 
3um beutlidien Sdinappen in bie f affung einbrüd^en. 

ttü^tn in BereitMofl. Cine ftarhe Sdinur (Garbinen- 
fdinur) ober ein^Banb 3U einer Sdilaufe 3ufammen- . 
hnoten, bie gerabe [0 groß ift, ba^ fie leidit über ben 
eingefdiraubten DlTl-f iltereinfot^ ge3ogen coerben hann. 
Überftehenbe Cnben ber Sdinur ober bes Banbes 3U 
einer loeiteren Sdilaufe fo 3ufflmmenhnoten, ba^ ber 
ßopf hinburdigefted^t roerben hann. 

Trootn|id|e. 3um mitführen ber DTil ift eine Tragtafdie 
geeignet. Diefe hann aus Stoffreften ober alten ßlei- 
bungsftüd^en felbft i\etge{tdli weihen (3. B.nadi Ultca- 
Sdinitt Sfi 600 oom Deutfdien üerlag, Berlin 
SHI 68). Beim Einlegen ber DTTl in bie Tragtafdie 
ift barauf 3U oditen, ba^ bas pusatemoentil nicht 
gehni*t toirb. 



VHtQt deine Dolhsgasmashe nodi 
beffec als deine ßlei&ung, denn fie foll 
&it gegebenenfalls Das £eben retten ! 
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bßutfdi^ 

Oolhsgasmasbe 

fdlüfft gegen fämtüdie diemifdien ßampfftoffe 

(fdiüt^t nictit gegen leuditgas unb ßotilenofyt)) 



GebtaudTsanmeirung 



pufgeftellt com neidisluftfahrtminifterium 



L.In.l3 
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Einlage mit Spannteil 



Pugenfenft 



Dentilhülft 

ÜTTl im Rarton 



Scheitelbanb 

Sdiicbcfdinolle 




> ßummiffü* 



DTn-filtereinfalj 



Einjelteile bei DTR 




Buff£f^en öer DTH 



Bßfdl«lbunö»IIieriolNsga5masheD7n40bEftelit aus : 

1. DTn-TTlQshenhörper 

2. D]71-5ilteceinfat^. 

Der ÜTn-mashenhörper beftetit aue: 

a) Gummiftüch, beftelienö aus GEfiditsteil unö 
nalimenteil 

b) p-Dentil (pueatemoentil) 
r) 5mn pug^nfenff^rn mit fe 1 ßlacfdidbe unti \e 

1 Sptengting 
ö) pnfctilußftüch mit Biditring, E-Üentilplättdien 

(Einatemoentil) unb Sougring 
e) DetftellbarenßopfbänbEtn, beftelienö ausScheitel- 

bonö, Sdiläfenbanö unö Querbanö unö jtoei 

Sctilebefdinallen. 

Det Üin-Jiltereinfati befteht aus : 

a) i^iltectopf mit Genjinbeanfctiluß 

b) filtermaffe. 

Die Dolhsgasmashe ÜTTl 40 roicö in oier Größen 
liecgeftellt, unö 3CDqr in öer 

Größe „TTT-Ue" (Uebergröße) 
fiopf- Größe „TR" (TTlännergröße) 
bönbet Größe „f " (frouengröße) 
Größe „ß" (l^inöergröße). 

Die Größenbe3eiriinung TTl-Ue, TTl, f oöer f\ befmöet 

fidi am pnfctilußftüch. 

TTlashenkörper unö filtereinfat^ roeröen roätirenö öer 

Lagerung im Otn-ßdctoit aufberoatirt. 

Der ÜTTT-ßarton enthält: 

Q) Einlage mit Spannteil b) üentiltiülfe c] TTlashen- 

ftülie. 

tkcporren* Sorgfältige Pusroahl öer TTlasKengröße 
(Tn-Ue, TTl,f,fi) unö £inftellung öer ßopfbänöer fidiert 
gasöiriiten Siti unb bequemes Tragen öer DTTl. Guter 
Sit3: oberer TTlashenranö oerläuft über Stirnmitte, 
pugenbrauen roeröen nicht oeröecht; unterer TFlaBhen- 

teil umfdiließt ohne falten- oöet Ueutelbilöung öas 

ßmn. £aftiger Druch öarf nirgenös entftehen. Scheitel- 
banö hut3 einftellen. Die richtige £age bes Schläfen- 
banbes — über öem fjjnterhopf— ift öurd] Einftellung 
öee Querbanöes erreichbar. Die überftehenben Enben 
ber f^opfbänber follen gleich long fein unb roerben 
3CDechmäßig feftgenäht. 

f ettigmoiliem Einlage am Geroinbeanfchluß bes DTH- 
filtecs aus bem ÜTTl - ßarton herausnehmen, üentil- 
hiilfe abftreifen, THashenhörper oorfichtig oom Spann- 
teil ab3iehen fbabei ßopfbönber ergreifen unb Spann- 
teil etojas anheben), filtereinfati in bas pnfchlußftüch 
bes TTTashenhörpers einfchrauben unb Einlage in ben 
ÜTTl-ßarton 3urüct^l€gcn. 




Einlegen bet DTTl in Dm-fiorton 



Huffelfen. THashenhörper mit feft eingefchraubtem 

5 iltereinfat^ am Schläfenbanb mit beiben Hänben er- 

faffen (fiehe pbbilbung). 

ßinn hinein ftechen. 

ßopfbönber über ben ßopf 3iehen. 

Üerbrehte Dönber ober umgelegten Tlohmenteil fab- 

taftenl) in Orbnung bringen. 

pugenfenfter muffen fo üor ben pugen liegen, baß fie 
gute Sicht geroähren, bie pugenroimpern nicht berühren 
unb heinen luftigen Druch ausüben. 3ft jureriitrüchen 
notroenbig, pusatemDtntil nidit als fjanbgtlff be- 
nutzen, fonbern an pnfchlußftüch ober Pugenfenftern 
3iehen. 13rillentrQger bürfen unter ber DTR 40 nur 
Drillen mitüanbgeftell {TnasNenbrille) tragen. Brillen- 
gläfer leicht mit einem ßlarfichtmittel {3. B. Brillen- 
glasfalbe, Seifenftift) einreiben. 

Oiditprtifuno* Bei ausgefchraubtem filtereinfat^ bas 
mit ber linhen Pjanb umfaßte Bnfchlußftüd? burch 
ben Fjanbballen >ber rechten fjanb oerfchließen unb 
bann einatmen. Bei bichtem Siti coirb bie Tllashe 
gegen bas Geficht gefaugt. Es barf nirgenbojo ein- 
ftrömenbe Euft fpürbar fein. Darauf achten, baß bei 
ber Dichtprüfung ber üorberteil bes pusatemoentÜs 
nicht berührt roirb. Dichtprüfungen im Gasraum ge- 
mäß ben hierfür erg'ehenben TDeifungen burchführen. 

Hbretfcn. TTlashe mit einer fjanb am pnfchlußftüch 
erfaffen, leicht nach unten unb nach oom 3iehen unb 
bann nach oben abheben. 

Beinioen. Tlach öem pbfet^en filtereinfati unö TTlas- 
henhörper auseinanöerfchrauben unö mit einem reinen 
foppen trochen roifchen. ßlorfcheiben in öer THoshe be- 
loffen, abtt bdm pbroifdien ber TTlashe nicht berühren, 
öa fie fonft blinö roeröen. Den im THasheninnern in öer 
ringförmigen Dertiefung öes pnfchlußftüches liegen- 
öen Saugring entfernen, trochnen laffen unö coieöec 
einfetfen. Derfchmut^te TTlashen nach Fjerausnehmen 
ber ßlorfcheiben mit TDaffec unb Seife oorfichtig 
reinigen. Dolhsgasmashe erft tuiebec in ben puf- 
beroahrungshocton 3urüchlegen, roenn fie an ber Hüft 
Inicht in Sonne unb nicht am Ofen) nachgetcochnet ift. 

OerpQdiett* ÜTTl-filtereinfati ousfchrauben unb in bie 
Emiage emfetien. Einlage fo in ben DTR-I^arton legen 
ha^ bas Spannten fich über berTlTashenftütie befinöet. 
mashenhorpec mit aufgefchobener üentilhülfe auf 
Das Spannteil 3iehen unö am ßinnteil unö oberen 
TTlashenranö glatt 3ichen. Pnfchlußftüil^ in bie ent- 
fprechenbe pusfparung ber Einlage beuchen, jum 
Schluß ßopfbänber burch Erfaffen am Querbanö 
glatt legen. 



